708 
Tgi | 
I, pié Beschaffung des von dem Staätarzt Dr. Krause für notwendig 
erachteten Sanitätsmaterials für den Verbandskasten auf dem 
i Flugplatz wird genehmigt 3 
re für die Drogenartikel für die Firma J.Staesz,jun 
k N fertigen , für die Kleiderschere und Sicherheitsnadeln für 
Lv ie Firma Max Kusch & Gebr. Ilgner. 
3. Nach 14 Tagen . 


Elbing, den 2, Juni 1934 . 
«Der kom. Oberbürgermeister, 
_ Grunästücksamt - 


